N 


ADAM POLLAK 


towarzysz sztuki drukarskiej 


przeżywszy lat 55, po ciężkiej chorobie zmarł dnia 29 grudnia 1876, 


Pozostała matka zaprasza Krewnych, Znajomych oraz Kolegów zmarłego, na pogrzeb mający się odbyć dnia 31 
b. m. t. j. w niedzielę o godz. 3 po południu ze szpitala Św. Łazarza wprost na cmentarz. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


